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RENIFORMA SQUAMATA SP. N. (TREMATODA: DIDYMOZOATA) — 
I1APA3HT JiyHbl-PblEbl BOCTOHHOf! CyETPOnMHECKOfl 30HbI 

THXOrO OKEAHA 

C. E. ri 03 AHHK 0 B 

npHBOAHTCH onncaHHe, pncyHKH h AH(})(})epeHUHaAbHbiH AuarH03 HOBoro npeACTaBHTeAH ahah- 
M03oaTHbix TpeMaTOA Reniforma squamata, o6Hapy>KeHHoro Ha >Ka6pax AyHbi-pbi6bi (Mola mola) 
b boctomhoh cydTponHqecKOH 30He THxoro OKeaHa. 

Bo BpeMH pa6oTbi 107-h SKcneAHUHH AaOopaTopHH napa3HTOJiorHH THHPO (HI1C «Mhao- 
rpaAOBO») B. H. Ka3aqeHKO, Hapany c ApyrHMH rejibMHHTaMH, 6bijiH coOpaHbi AHAHM 03 oaTHbie 
TpeMaTO^bi Ha >Ka6pax JiyHbi-pbi6bi, OKa3aBiuHecH npeACTaBHTeAHMH HOBoro BHAa, onncaHHio 
KOToporo nocBHmeHa HacTonman eraTbH. 

Reniforma squamata sp. n. (pnc. 1, 2) 

X o 3 h h h: Mola mola. 

/IoKajiH3auHH: >Ka6epHbie JienecTKH. 

P a h o h o6Hapy*eHH5i: BOCTOMHan cyCTponHqecKan 30Ha Tuxoro OKeaHa. rojiOTHn 
TT92 004, napaTHnbi FIT920 015-20. 

OnncaHHe. ^Be CAHTbie oco6h HaxoAHTcn b Kancyjie c xoporno pa3BHTOH cocyAHCTOH ch- 
CTeMoft. Tejio pa3AeAeH0 Ha Asa OT/iejia. nepeAHue OT^ejibi Tejia CBo6oAHbie, BbiTHHyTbie, He6oAbuiHe, 
KOHyCOBHAHO Cy>KHBaK)IHHeCH K TOJlOBHOMy KOHUy. Ohm HaXOAHTCH Ha HeKOTOpOM paCCTOHHHH 
Apyr ot Apyra. Cahtmh 3aAHHH otaca Tejia noAKOBOBHAHbiH, noKpbiTbin cBepxy ynAomeHHbiMH 
BbipocTaMH, HanoMHHaioLUHMH qernyio. CTBOjiOBan qacTb 3aAHero OT^ejia Tejia AOBOAbHO oO^eMHan. 
PoTOBan npHCOCKa TepMHHajibHan, mapoBHAHaa, MajieHbKan. OapHHKC MajieHbKHH, HeMHoro bmth- 
HyTblH. rinmeBOA TOHKHH, AJIHHHblH. TOHKHe KHUieHHbie BeTBH nepeXOAHT B 33AHHH OTAeJl Tejia. 
no Asa ceMeHHHKa Ka>KAOH oco6h h3xoahtch b BbipocTax, pacnoAO>KeHHbix b6ah3h MecTa nepexoAa 
nepeAHero OTAeAa TeAa b 3aAHHH. CeMHH 3 BepraTeAbHbin KaHaA tohkhh, a^ihhhmh. UeHTpaAbHbie 
qacTH >KeHCKOH noAOBOH CHCTeMbi oOeHX ocoOeft pacnoAaraiOTCH napaAAeAbHO b ctboaoboh qacTH 
3aAHero OTAeAa TeAa. TeAbue MeAHca KpynHoe. CeMHnpneMHHK OTcyTCTByeT. Hhmhhk h >KeAToqHHK 
pa3BeTBAeHHbie. Hx bctbh pacnoAO>KeHbi b nepn(|)epHHHbix qemyeo6pa3Hbix BbipocTax 3aAHero 
OTAeAa TeAa. MaTKa pa3BHTa oqeHb CHAbHO. Ee neTAH aok3t haotho bo Bcex BbipocTax h b ctboaoboh 
qacTH 3aAHero OTAeAa TeAa. MeTpaTepM xoporno pa3BHT. TepMacJjpoAHTHbiH npoTOK Bbipa>KeH CAaOo. 
Hh ua MeAKHe, MHoroqHCAeHHbie. 

Pa3MepHbie noKa3aTeAH R. squamata sp. n. b mm. Pa3Mepbi TeAa 13 — 30X4 — 9, uiHpHHa 
ceMeHHHKOB 0.056—0.11, uiHpHHa HHqHHKa 0.067—0.1, mnpHHa >KeAToqHHKa 0.056—0.11, hhua 
0.016—0.019X0.01—0.011. 

ZlH(J)(J)epeHUHaAbHbiH a h a r h o 3. BMecTe c hobmm bhaom b cocTaBe poAa Reni¬ 
forma Yamaguti, 1970 Asa BHAa. Ot R. multilobularis Yamaguti, 1970 hobmh bha OTAHqaeTCH 
ra^HTycoM h Tonorpacjmefi BHyTpeHHHx opraHOB. 

BnAOBoe Ha3B3HHe o6pa30BaHO ot AaTHHCKoro squamata — qemyeBHAHan h OTpa>KaeT ocoOeH- 
HOCTb cTpoeHHH 3aAHero OTAeAa TeAa. 

THXOOKeaHCKHH HHH pbiOHoro xo3hhctb3 nocTynHAa 5.01.1994 

h OKeaHorpacJjHH; 

BAaAHBOCTOK 
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Phc. 1. Reniforma squamata sp. n. 

Kancyjia Ha ncaSpax xo3HHHa; 6 — bhgihhhh bha; & — tojiobhoh KOHeu; z — ueHTpajibHan nacTb ^kchckoh 

nojiOBOH cHCTeMbi (cpe3). 













RENIFORMA SQUAMATA SP. N. (TREMATODA: DIDYMOZOATA) — A PARASITE 
OF THE MOON FISH IN THE NORTH-EASTERN SUBTROPICAL ZONE OF THE PACIFIC 

OCEAN 

S. E. Pozdnyakov 

Key words: Reniforma squamata, Didymozoata, morphology. 

SUMMARY 

A description, figures and a differential diagnosis of the new species Reniforma squamata 
from gills of the moon fish of north-eastern part of the Pacific Ocean are given. 
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